X 1 Und-o' 


CododePVC 
Hembra- Hembra 
de alta presion de 
32 0 


Vctlvula de pie de 
Pozo de 
jardineria de 
polietileno 1" 


X 1 Und- 2,50€/und 


Tapon PVC 
presion 63 0 


X 2 Und- l,36€/und 



Te PVC presion 
Hembra-Hembra 
32 0 


X 2 Und -0,92€/und 


Entronque PVC 
presion Macho 
32 0-1" 



X 5 Und -0,82€/und 


J { Te PVC presion 

Hembra-Hembra 
\63 0 

X 1 Und- 2,71€/und 

[) J] Redactor 63-50 

fj |1 Redactor 50-40 

o Reductor 40-32 

X 1 Und- 0,70€/und 





630-8Cm 6381 




J L Tuerca union PVC 

Innflflnflnflnnl . r yt i 

I I presion Hembra 

32 0 

X 1 Und -l,80£/und 


Tubo de PVC 

, presion de 

63 0 

7€/tubo de 2,5 metros 



X 1 Und- 


Tubo de PVC 
presion de 
63 0 


X 1 Und- 7€/tubo de 2,5 r 


Valvula 
antiretorno 1 ' 


X 1 Und- 5,6€/und 

Conexion macho 
manguera 1 " 

X 1 Und- 0,82€/und 


Tubo de PVC 

32«s-4Cn presion de 

32 0 

X 8 Und - 2,96€/tubo de 2,5 metros 


Bomba de ariete 1.4 



Creado por Galileokg (canal de youtube), 
con licencia en Creative Commons 


Fecha: 08/12/2012 


Escala: medidas no proporcionadas 


Lamina: 


Despiece bomba de ariete 1.4 
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Hem bra -Hem bra 
63 0 

X 1 Und- 2,71€/und 


11 11 Reductor 50-40 

O Reductor 40-32 

X 1 Und- 0,70£/und 


Valvula 
antiretomo 1 


X 1 Und- 5,6€/und 


Bomba de ariete 1.4 


Tubo de PVC 

630-8Cm presion de 

63 0 

X 1 Und “ 7€/tubo de 2,5 metros 


Creado por Galileokg (canal de youtube), 
con licencia en Creative Commons 


Tubo de PVC 

320-4Cm presion de 
32 0 

X 8 Und- 2,96€/tubo de 2,5 metros 


Fee ha: 08/12/2012 


Escala: medidas no pro pore ionadas 


Lamina: 


Montada bomba de ariete 1.4 






















